Technische fiche 
Fiche technique 


UTW-VB 


Vacuümbeveiliger 
UTW-VB 
Casse vide 


Aansluiting 
3/4 M 
Raccordement 
Maximum temperatuur 
°C 
121 
°c 
Maximum température 


Afmetingen 
Dimensions 


Montage 
Montage 


Type 


Gegevens 
Données 


Casse vide 


Eau chaude 


Eau froide 


Groupe de 
sécurité 


23/04/2019 


